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Le foetus : anatomie et fonction 

Imagerie dynamique gracieusement fournie par le Pr Francis Brunelle, 
chef de service en radiologie pediatrique a I’hopital Necker (Paris). 




L’IRM, qui etait jusqu’a 
maintenant essentiellement 
morphologique avec des 

permet 

aujourd’hui d’avoir une idee 
de la fonction grace a des 
images dynamiques... 
Regardez ces sequences en 
IRM temps reel et ecoutez 
les explications du 
Pr Francis Brunelle. 



Ci-contre : reconstruction 

dynamique en trois dimensions 

d’une acquisition scanner 
permettant d’isoler la 
malformation du rachis foetal 
(ici une anomalie sacree). 

Ci-dessus : le meme enfant 
« extrait » par les techniques 
de seuillage. 






